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zony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski i licznymi odznaczeniami resortowymi, 


p szy lat 73, po krótkiej a ciężkiej chorobie, 
opatrzony św. Sakramentami, zmarł 3. IV. 1986 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu Ra- 
kowickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 
we wtorek dnia 8 kwietnia 1986 r. o godzinie 11.40, 
o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku: 


CÓRKA, SYN, SIOSTRY, BRACIA, SYNOWA, 
ZIĘC I WNUKI 


odprawione zostanie we wtorek 8 bm. o godzinie 9.00 
w kościele paraf. ss. Felicjanek przy ul. Smoleńsk. 


